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SPECTROSCOPIA MOLECULAR ha essite redigite e publicate mensualmen- 
te depost Maio 1952 per Prof. Forrest F. Cleveland del Departimen- 
to de Physica del Instituto Technologic de Illinois in Chicago. 
Pro assecurar un plus facile lectura per le plus grande numero del 
spectroscopistas, le periodico es scribite in le lingua interna- 
tional, Interlingua. Manuscriptos e novas e informationes, tanto 
como abonamentos e ordines pro monographias, debe esser inviate a 


Spectroscopia Molecular 

Instituto Technologic de Illinois 
Chicago 16, Illinois 

Statos Unite de America. 


le texto original es legite per Dr. Alexander Gode, Chef del Divi- 
sion de Interlingua de Science Service (80 East llth St., New York 
3, N. Y., S.U.A.). Libros super Interlingua, disponibile ab ille 
adresse, @s Interlingua-English Dictionary, Interlingua Grammar, 
Interlingua A Prime Vista, Interlingua in 20 lektionen, Interlin- 
gua en 20 LIecons, Interlingua in 20 Iezioni:, e Homo Sonetticus 

Moorensis (un bellemente imprimite parve libro de poemas con 
illustrationes ). 


labor editorial es gratis. Le costo de preparation e distribution 
es recipite ab spectroscopistas, bibliothecas, e companias que 
beneficia del existentia de Spectroscopia Molecular. I1 ha nulle 
altere medios de supporto. Omnme le receptas es usate pro le man- 
tenimento e mlioration del periodico, 


Assistentes de publication es Srta. Ruth Grining e Srs. Jerome M. 
Dowling e Edward A. Piotrowski. Le imprimer es facite per Tom Wil- 
son e per Jean, Lilly, Chicki, e Alice del Servicios de Bureau al 
Instituto Technologic de Illinois sub le direction de Srta. Vir- 


ginia Brown. 


Il ha 12 numeros per anno e le precio de abonamento es $2.00 net- 
te, franc de posta. Volumines passate del annos 1952, 1953, 1954, 
e 1955 es $3.00 nette per cata un, franc de posta. Numeros indivi- 
dual es $0.25 pro cata un, franc de posta. Le periodico pote esser 
inviate per posta aeree si le subscriptor provide le costo de pos- 
tar additional. (Face cheques pagabile a Spectroscopia Molecular.) 


Companias pote attachar un pagina de informationes in re lor pro- 
ductos, si illos es de interesse a spectroscopistas molecular. 


MONOGRAPHIAS. Duo monographias es disponibile. Illos es: 


Spectros Molecular. J. Regulas de Selection pro Spectros Vibrati- 
onal de Moleculas Polyatomic, per Forrest F. Cleveland, 1953, 25 
paginas, $0.75 nette. 


Spectros Molecular. IJ. Tractamentos del Coordinatas Normal de Mo- 
leculas Polyatomic, per Salvador M. Ferigle e Alfons Weber, 1955, 


30 paginas, $1.00 nette,. 
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COMMISSION DE SPECTROSCOPIA MOLECULAR 
ES ESTABLITE 


LE UNION INTERNATIONAL de Chimia Pur e 
Applicate se ha decidite a formar un 
nove Commission de Spectroscopla Mole- 
cular e ha requestate que Prof. H. W. 
Thompson del Universitate Oxford e 
Prof. Bryce Crawford del Universitate 
Minnesota servi como Chef e Secretario 
respectivemente de iste commission. 
* 
DISCURSOS SUPER LE SFECTROS ATOMIC 
VA ESSER PRESENTATE A COLUMBUS 


DR. W. F. MEGGERS, Presidente del Com- 
mission Juncte de Spectroscopia del 
Consilio International de Uniones Sci- 
entific, ha invitate proxim a 15 mem- 
bros del Comnittee Super Spectros Li- 
neal del Elementos del statounitese 
Consilio National de Recerca a presen- 
tar discursos al symposio spectrosco - 
pic a Columbus in junio. 

Es expectate que 15 - 20 discursos 
super le spectros atomic essera submit- 
tite. 

* 
NOVE MEMBROS DEL COMMISSION JUNCTE DE 
SPECTROSCOPIA 


PROF. BAKKER RESIGNAVA su position in 
le CJ de S quando ille esseva appuncta- 
te Director General del Organisation 
Europee pro Recerca Nucleari. Dr. P. F. 
A. KLINKENBERG del Universitate Amster- 
dam ha essite designate como su succes-=- 


LONGUET-HIGGINS ES PROFESSOR VISITANIE 
AL INSTITUTO TECHNOLOGIC 
DE MASSACHUSETTS 


H. C. LONGUET-HIGGINS, professor de 
chimia theoric al Universitate Cam- 
bridge, ha essite appunctate professor 
de chimia visitante Arthur D. Little al 
Instituto Technologic de Massachusetts 
pro le semestre de primavera. 

Ile va presentar un serie de discur- 
sos super le applicationes a chimia del 
theorias physic moderne de structuras 
atomic e molecular. 


PLACZEX MORIVA IN ZURICH 


GEORGE PLACZEK moriva in Zurich al eta- 
te de 50 in octobre 1955. Ille esseva 
autor del ben-cognoscite e importante 
"Rayleigh Streuung und Raman-zffekt" 
(Diffusion Rayleigh e le Effecto Raman) 
in le Handbuch der Radiologie (edition 
25 volumine 6, 1934). 


sor. In addition Prof. G. Racah ha es- 
site designate como un nove membro, 6 
Prof. Swings ha resignate a causa de 


mal sanitate. 


UN CURSO IN SPECTROSCOPIA INFRARUBIE 
ES PLANATE AL INSTITUTO TECHNOLOGIC 
DE MASSACHUSETTS 


UN PROGRAMMA INTENSIVE in le spectro- 
scopia infrarubie va esser tenite al 
(continuate al pagina 25) 


LE GENIOS ES FLUS individual que altere homines -- minus capabile, con- 
sequentemente, de adaptar se, sin compression damnose, in alicun del 


parve numero de formas providite per le societate pro sparniar a su mem 


bros le pena de formar lor character proprie,. 
-- JOHN R. BAKER, The Scientific Life. 


(le Vita Scientific) 


A 
‘ 


**UN NOVE LAMPA capabile de emitter 
plus lumine ultraviolette in le region 
vacue que altere emissores nune es pos- 
sibile per uso de sapphiro synthetic, 
secundo L. S. NELSON del Laboratorios 
Telephonic Bell. Isto dale mesme ef- 
fecto super le platta photographic in 
0,03 sec como un exposition de 6 hr con 
le emissores uitraviolette conventio- 
nal. Plus detalios es date in Chem.Eng. 
News 34, 808 (1956). 


* & 
**/RO PROVIDER NOVE STANDARDS in le ul- 
travioletto vacue, le longitudes de un- 
da de 245 lineas atomic de emission ha 
essite mesurate ab 875 a 1940 & con un 
error absolute de minus que 0,005 &. 
Istos es principalmente pro C, N, 0, e 
altere atomos que usualmente occurre co- 
mo impuritates in emissores conventio- 
nal. (F. G. WILKINSON, J. Opt. Soc. Am. 
45, 862-67 (1955); Physica, Univ. Chi- 
cago, Chicago 37, Ill., S.U.A.) 

% 
ISOTOPO RAR ha essite produ- 
cite in un concentration de 99.8 pro 
cento per T. I. TAYLOR e W. SFINDEL del 
Univ. Columbia in New York. le costo 
commercial va esser proxime a $1.00 per 
g. (AMINCO Laboratory News, Jan.1956, 
Pell; 8030 Georgia Ave., Silver Spring, 
Md., S.U.A.) 


**CALIBRATION DE UN PRISMA DE CsI pote 
esser facite con le sequente numeros de 
unda 


HO: 420 398, (385), 375, 
(352$,  (343,5), 33553, 326.7 
315,5,  302,7, 289,7, (279,7), 
266,3,  254,0, (247,79, (232,0), 
227,5, 222,5, 213,6, 208,5, 
202,8 K; () = minus precise 

254,0, 235,0, 216,0, 196,7, 
177,0 K3 

HCl: 266,7, 246,8, 226,8, 206,6, 
18653 K. 


(MILLS, SCHERER, CRAWFORD,e YOUNGQUIST, 
J. Opt. Soc. Am. 45, 785 (1955).) 


The Systematic Identification of Or- 
ganic Compounds (le Identification Sy- 
stematic de Compositos Organic). R. L. 
SHRINER, R. C. FUSON, e D. Y. CURTIN. 
John Wiley and Sons, 440 4th Ave., New 
York 16, 4te edition, 1956. 426 pagi- 
nas, $6.00. 

ADDITE A ISTE EDITION es un nove ca- 
pitulo in re le spectroscopia infreru- 
bie e ultraviclette. Isto da indicatio- 
nes complete pro le uso de iste spec- 
tros con le gruppos functional usual. 


* 


tionales Kolloquium fur 
Spektroskopie (Colloquio International 
de Spectroscopia). Gmunden ab le 30 de 
augusto al 3 de septembre 1954. Lange e 
Springer, Reichpietschufer 20, Berlin 
W 35. 1955, 544 paginas, $20.95, 

DISCUNSOS PRESENTATE al colloquio. 

Tables of the Thermal Properties of 
Gases (Tabulas del Proprietates Thermal 
de Gases). HILSENRATH, BECKETT, BENE- 
DICT, FANO, HOGE, MASI, NUTTALL, ‘TOU- 
LOUKLAN, e WOLLEY, Superintendent of 
Documents, U. S. Printing Office, Wash- 
ington, D.C., 1955. Circular 564 del 
Bureau National de Standards. Precio 
$3.75 in le pais, $4.70 al estraniero, 
pagamento in avantia. 

PROFRIETATES ES DATE pro aere, argon, 


co, Ho, No, 02, 
#2 


NOVE LIBROS 


Annual Review of Physical 
(Revista Annual del Chimia Physic). 


G. K. ROLLEFSON e R. E. POWELL, Redac- 
tores. Annual Reviews, Stanford, Cali- 
fornia, 1955. Vol. 6, 515 paginas, 
$7.00 S.U.A., $7.50 alibi. 

Continite es articulos super thermo- 
chimia per D. W. SCOTT, le theoria 
quantic de valentia per R. PARR e F. 
ELLISON, spectroscopia electronic per 
H. SFONER, spectroscopia vibrational- 
rotational per R. M. BADGER, e 17 al- 
teros. 

Inter istos es le resonantia nucleari 
e paramagnetic per J. SHOOIERYe H. 
WEAVER, e isotopos per H. CRAIGe G, 
BOATO. 
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NOVE DISVELOPPAMENTOS 
. 
) 


Ié TERTIE CONFERENTIA ANNUAL DE SPECTROSCOPIA DEL WEST 


LE TERTIE CONFERENTIA annual de spec- 
troscopia del West esseva tenite a Ber- 
keley in California le 26 e 27 de janu- 
ario. Como ha essite le practica a iste 
assembleas annual, cata session del ma- 
tino e postmeridie esseva limitate a 2 
discursos invitate. Iste arrangiamento 
provideva un tempore ample pro un dis- 
cussion general del campo coperite per 
le parlator invitate,tanto como un op- 
portunitate pro le altere participantes 
al conferentia de presentar lor proprie 
datos quando isto esseva pertinente al 
thema sub discussion. 


Prof. Simpson discute pigmentos 


le resultatos de un studio emissionic 
del pigmento de cyanino 2,2'-pyridocya- 
nino de ethiodido esseva discutite per 
Prof. T. Simpson. ITlle trovava que le 
pigmento consiste de 2 species in le 
vitro rigide a -195°C: un par de iones 
con un spectro simile a lo del ion de 
pigmento, e un ion par con un spectro 
characteristic de se msme. Iste 2 spe- 
cies explica le spectro de emission ob- 
servate de iste pigmento,. 


Spectros de iones del terras rar 


Prof. R. A. Satten discuteva alicun 
problemas connectite con le interpreta- 
tion del spectros de iones del terras 
rar in crystallos. Istos includeva le 
typo del interaction que occure inter 
le motion orbital e le spin, le inter- 
action con le campo crystallin, le con- 
tribution del electrones in le positi- 
ones externe al potential in le inter- 
ior (in particular illos pare facer ac- 
crescer plus tosto que decrescer le po- 
tential in le interior), e le rationes 
que transitiones del typo "prohibite" 
es si frequentemente observate in le 
spectros de iones del terras rar, 


Radicales libere es detegite 
Le detection e interpretation del re- 


sonantia paramagnetic de radicales li- 
bere esseva discutite per Prof. Weiss- 


man. Ille tractava le interactiones 
hyperfin in solutiones liquide dilute e 
solutiones solide de radicales libere, 
e le determination del ratas de reacti- 
ones de transferentia electronic per 
mesurationes del resonantia paramagne- 
tic. 
Problemas instrumental 


le problemas instrumental in le re- 
sonantia paramagnetic esseva revidite 
per Dr. iW. E. Packard. Sensibilitates 
del ordine de 1013 electrones ha essite 
reportate. Isto es proxime a 10* minus 
que le maximo theoric. Multe meliorati- 
ones in instrumentation pote esser fa- 
cite sed le maximo theoric probabile- 
mente non se attingera jammais. 


Composition chimic del universo 


Profs. J. G Phillips e A. McKellar 
discuteva "Abundantias Anomale del Ele- 
mentos in le Stellas Frigide" e "Mole- 
culas in le Systema Solar", respective- 
mente. Le composition del universo 6s 
remarcabilemente uniforme. Nonobstante, 
il ha certe exceptiones interessante. 
le G@ifferentias spectral observate pro 
multe stellas pare explicabile solmente 
como un consequentia de differentias in 
le composition chimic. 


Frontieras de recerca spectroscopic 


Un postmeridie esseva dedicate a un 
discussion del thema "Frontieras de Re- 
cerca in le Spectroscopia Microundic e 
Infrarubie". Parlatores seligite pro 
iste discussion esseva Dr. G. Herzberg, 
Prof. E. B. Wilson, Jr., Prof. W. D. 
Gwinn, Dr. R. R. Brattain, Prof. G. C. 
Pimentel, e Dr. J. C. Guffy, Multe in- 
teressante investigationes esseva dis- 
cutite per iste gruppo,como etiam le 
direction probabile de recerca futur in 
le campos de spectroscopia infrarubie e 
microundic,. 

KENNETH J. PALMER 
Statounitese Departimento de Agricultura 
800 Buchanan Street 
Albany 10, California 
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1I& LIGAMINE DE HYDROGENO 


KOICHI KAKU e KAZUO OCHIAI 
Departimento de Chimia, Facultate de Scientia 
Universitate Kumamoto, Kumamoto, Japon 


(Recipite le 23 de decembre 1955) 


NCS HA ANALYSATE le fortia que age super 
le atomo H inter 2 atomos de O cuando H 
move secundo le lizgamine 0-0. Como wun 
resultato de iste analyse, le constante 
de fortia del ligamine hydrogenic esse- 
va obtenite,. 


le Energia Potential 


Pro le ligamine de hydrogeno l1-dimensi- 
onal O'-H...0", le energia potential de 
H inter 2 atomos de O pote esser repre- 
sentate per 


+, 


ubi Up es le energias potential de 
O'-H 6 Hee*0", respectivemente,. 

Lassa le coordinatas cartesian de is- 
te 3 particulas 0', H, e O" esser Xj, 
Xo, X35 respectivemente. Tunc U, e Us 
es funttiones respectivemente ad 
X1 X3 - Expandente le potential U 
como un serie Taylor in X2 - X) e X3 - 
nos obtene 


U =U, +{[ou,/a (X5-X,) 
+ + (220, (x,-x,)?] [a (xp-x,)]? 
+ 
Hovey 


ubi U, es un constante. Le 2nde termino 
es O,proque le fortias que age super le 
atomo H es in equilibrio. Si nos negli- 
ge le terminos que involve potentias 
plus alte que le 2nde de A( -X,) e 
A(X3-X2), nos obtene le fortia F> que 
age super le atomo H, proque Fo = -grad 
U. Assi 


Fo = A(Xp-%1) 


+ [0702/8 (X3-X)7] (1) 
Del altere latere 


ubi k, ky es respectivemente le con- 


stantes de fortia de O'-H 6 Hee-0", 
Proque Eqs. le 2es identicamente e- 
qual, nos obtene 


k, = 
k, 2 


Nos assume que le potentiales U, e U 
ha le forma de un function Morse. Ass 


- e~a(r-te)] 

- 
D e-a(d-r-re )] 

« (X3-X2-re )J, 


e Uz 


ubi d es le distantia internucleari in- 
ter le 2 atomos 0; e D, a, e re es le 
constantes Morse usual. 


Resultatos 


le resultatos del calculationes pro le 
acidos acetic e maleic es monstrate in 
Tabula I. Le valores calculate monstra 
le mesme tendentia como le valores ex- 
perimental. Nonobstantbe le numeros de 
unda calculate que resulta ex le forma- 
tion del figanine hydrogenic es proxime 
a 500 cm™ minus que le valor observa- 
te, e kp es negative. Si k, esseva 
positive, le numero de unda Galculate 
esserea in bon concordantia con le va- 
lor experimental. 

Como resultato del formation del li- 
gamine hydrogenic, le constantes del 


24 Spectroscopia Molecular, Volumine 5, Numero 49, Maio 1956 


a 
- 
= 
= ‘ 


TABULA I. 


Resultatos del calculationes pro le acidos acetic e maleic. 


Substantia Acido acetic Acido maleic 
d (distantia 0-0) 2,76 A 2,47 A 
a) (experimental) 3125 em) 2000 
Function potential Morse H-H™ Morse 
k (10° dynas/cm) 4563 0,60 0,3 1,18 
k, (10° dynas/cm) 0,8 -0,9 0,4** 0,60 0,3 1,18 
2 (calculate ) 2696 2600 2995 cm-l 1430 1010 2000 cm 


**J, O. Halford, J. Chem. Phys. 10, 


function Morse pote esser cembiate. 
Tune le function original poterea per- 
der su precision quando illo es appli- 
cate in iste caso. Assi, isto pote sti- 


“1-H: H. M. Hulburt e J. O. Hirschfelder, J. Chem. Phys. 9, 61 (1941). 
582 (1942). 


mular alicun discussion. 

In adcition al casos supra-discuteva, 
nos investiga le lme harmonico del banda 
O-H del acido carbonic. 


(Summario de un discurso presentate al Sve assemblea annual del Socie- 


tate Chimic Japonese al Universitate Tokio le 3 de April 1955) 


« « NOVAS, cont. ab p. 


Instituto Technologic de Massachusetts 
ab le 6 al 17 de augusto. Isto es de- 
signate pro illes qui desira un intro- 
duction al instrumentation infrarubie e 
methodos laboratorial, tanto como illes 
qui ha un interesse in le uso del spec~ 
tros infrarubie in le solution de pro- 
blemas chimic. 

le programma consistera de 2 cursos 
integrate de un septimana, le lme super 
le technicas del spectroscopia infraru- 
bie, le 2nde super le applicationes del 
spectroscopia infrarubie. Chef del pro- 
sramma essera Dr. R. C. LORD, assistite 
per Dr. F. A. MILLER del Instituto Mel- 
lon de Recerca Industriale Dr. E. R. 
LIPPINCOTT del Universitate Maryland. 

Specialistas ex laboratorios academic 
e industrial qui va participar in le 
presentation de materias de lor campos 
special include Dr. D. H. ANDERSON del 
Compania Eastman Kodak, Dr. L. J. BELe 


LAMY del Ministerio Britannic de Provi- 
sion in London, e Dr. N. SHEPPARD del 
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Universitate Cambridge. 

Formularios de application e complete 
informationes pote esser obtenite ab le 
Bureau del Session de Estate, Camera 7- 
103, Instituto Technologic de Massachu- 


setts, Cambridge 39, MASS., S.U.A- 
x** 


DR. MANSEL DAVIES, professor de chimia 
al Collegio Universitatal de Wales in 
Aberystwyth, passa un anno sabbatic al 
Universitate de Technologia a Sydney in 
Australia. Ile va retornar a Wales via 
le Statos Unite de America. 

APPLICATIONES DEL SPECTROSCOPIA infra- 
rubie esseva le thema de un symposio 
tenite in London le 9 e 10 de april per 
le Societate del Industria Chimic. Le 
programma includeva 18 discursos. 

IE PROGRAMMA DEL SYMPOSIO Ohio State 
include multe parlatores eminente. Is- 
tos veni ab Canada, Sveda, Anglaterra, 
Danmark, Germania, Francia, Japon, e le 
Statos Unite de America. Isto es le lis 

(continuate al pagina 26) 
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CONFERENTIA PITTSBURGH ANNUAL 


IE 7me CONFERENTIA PITTSBURGH annual 
super le chimia analytic e le spectro- 
scopie applicate, tenite ab le 27 de 
februario al 2 de martio, sequeva le 
costume que illo esseva plus grande que 
su predecessor. 

Interesse in le spectroscopia fluo- 
rescentic del radios X continuava a un 
alte nivello. A un assemblea special, 
A. GUINIER describeva le application 
del proba electronic de CASTAING a ali- 
cun problemas metallurgic. Altere dis- 
cursos reportava sensibilitates grande- 
mente accrescite con le uso del alte- 
mente efficace numerator a fluxo gaso- 
se. 

Le application potential del phenome - 
no de resonantia magnetic nucleari a 
problemas analytic esseva augmentate 
per un multiplice accrescimento in le 
resolution, le qual esseva un conse- 
quentia de un plus grande stabilisation 
del campo magnetic. 

le importantia accrescente del metho- 
dos chromatographic gasose esseva sub- 
lineate per le exhibition de 4 chrom- 
tographos le quales es commercialmente 
disponibile. 

Etiam describite esseva le applicati- 
ones, a varie problemas analytic, del 
spectroscopia absorptionic e emissionic, 
le polarographia, le fluorimetria, e 
altere technicas,. 


JAMES P. ZIETLOW 
Laboratorios de Recerca 
e Disveloppamento 


Compania Pure Oil 
Crystal lake, Illinois, S.U.A. 
(Recipite le 26 de martio 1956) 


« NOVAS, cont. ab pw 25.24 « « 


anniversario de iste symposio. 

ALFONS WEBER ha recipite un subvention 
postdoctoral ab le Consilio National de 
Recerca de Canada pro recerca al Uni- 
versitate Toronto in le laboratorio de 
Prof. H. L. Welsh durante le anno 1956- 
57. Weber va reciper le grado Dr. phil. 
al Instituto Technologic de Illinois in 
junio de iste anno. 


CALENDARIO 


**MAIO 1. Societate de Spectroscopia 
Applicate, Hotel New Yorker, dinar 6 P. 
M., discurso 8 P.M. Spectros de absorp- 
tion ultraviolette de benzinas substi- 
tuite, J. M. Vandenbelt. (C. A. Jedlic- 
ka, Lucius Pitkin, Inc., 47 Fulton St., 
New York 38, N. Y., S.U.A.) 

**MAIO 4. Association American de Spec- 
trographos, Chicago. (J. P. Merutka, H. 
M. Harper Co., 8200 Lehigh Ave., Morton 
Grove, Illinois, S.U.A.) 

**MAIO 14-19. Colloquio international 
de spectroscopia. Amsterdam. (F.Freese, 
Lab. de Chimia Analytic, Nieuwe Achter- 
gracht 123, Amsterdam C. Hollanda.) 


** JUNIO 11-15. Symposio de spectrosco- 
pia molecular e@ atomic; Commission 


Juncte de Spectroscopia. Columbus. (H. 
H. Nielsen, Physica, Univ. Statal de 0- 
hio, Columbus 10, Ohio; CJS, Lab. Zee- 
man, Muidergracht 4, Amsterdam. ) 

#* JUNIO 20-22. Symposio super valentia 
e ligar chimic. Madison, Wisconsin. (J. 
OQ. Hirschfelder, Univ. Wis., Madison.) 
** JULIO 12-14. Symposio international 
astrophysic super moleculas in regio- 
nes cosmic. Liége, Belgica. (H. C.Urey 
Univ. Chicago, Chicago 37, Ill., S.U.A 
**AUGUSTO 6-17. Curso de spectroscopia 
infrarubie. Instituto Technologic de 
Mass., Cambridge. (R. C. Lord, Lab. de 
Spec., I.T.de M.,Cambridge 39, lass.) 
**AUGUSTO 18-25. Un schola de estate 
super le applicationes del spectrosco- 
pia a problemas chimic, a fortias in- 
termolecular, e al proprietates de flu- 
idos. Universitate Cambridge, Anglater- 
ra. Sub le egide del departimento @& 
chimia physic. 

**AUGUSTO 20-24. Conferentia de Recerca 
Gordon del Assoc. Amer. pro le Avantia- 
mento del Scientia,spectroscopia infra- 
rubie. Academia Kimball Union. (E. R. 
Blout, Corporation Polaroid, 730 Main 


St., Cambridge 39, Mass., S.U.A.) 


STATISTICA VITALW. 


COSTO per lector per anno.e. $2200 
RECIPITE usque 
EXEMr LARES Gistribuite.cecccccccce 700 
PAISES ce 34 
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C. TEAR OFF CHART 
—instrument is ready 
for next run. 


B. push “START” BUTTON 
~instrument runs curve 
automatically. 


A. INSERT SAMPLE 
Double-beam convenience... —in the cell 
compartment. 


Double-monochromator 
performance... 


= 


Single-beam accuracy... 


...and easy as 


The world of the infrared 


Here’s the ultimate in resolution, accuracy, sim- 
is at your fi ng ertips plicity, and flexibility of operation in a single 
infrared instrument—the Beckman IR-4. 
Operate it double-beam, you get unsurpassed 
with th e new Beck man resolution and speed; operate it single-beam, you 
get accuracy equalling the best single-beam in- 
struments. Its unique, double-monochromator de- 
sign provides twice the dispersion, and twice the 
IR-4 S pe ctro Pp hotometer! energy, of comparable single monochromators. 
This means twice the resolution, or up to four 
times the scanning speed for the same resolution. 
And it produces radiation that is truly monochro- 
matic—stray light is negligible with all optics! 
What's more, the IR-4 can be operated by any- 
one. Push a button—it runs the curve automati- 
cally; stops at the starting point for the next run 
automatically; even realigns the chart paper — 
automatically! Here’s the instrument that truly 
puts the world of infrared at your fingertips! 
Write Beckman Instruments, Inc., Scientific In- 
struments, Fullerton, California for additional 
information. Ask for Data File L-4-15. 
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